Dabrowa DT RUMI 


urodzony w roku 1852, zasnął w Panu dnia 6 lutego 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 43 przy ulicy Szlak na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 3 po południu, — na który-to smutny obrzęd w żalu 
pozostała żona i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃS 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia Io b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafalnym Sw. Floryana. 


Zakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie 


